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用語の説明 


US 目ドラィバ 

パソコンに接続される周辺機器を、パソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウェアです。 

「 W 31 S US 目ドライバ」びパソコンにインス!ルされていないと 
パソコンび W 31 S を正常に認識でさません。 

インストール 

パソコンで使えるよラに 「 W 31 S US 目ドライバ」を導入する作業 
や操作を指します。 

アンインス1-ール 

「 W 31 S US 目ドライバ」が正常にインス!ルでさない場合や、パ 
ソコンか5 W 3 1 S が正常に認識でさていない場合に、 「 W 3 1 S 
US 目ドライバ」を一度削除する作業や操作を指します。 
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はじめに 


ここでは、 「 W 31 S US 目ドライバ」（じ(下 「 US 目ドライバ」と略記します）をパソコンに 
インス I ルするち法について記載しています。ソニー•エリクソン USB ケーブル01 ( じ1 
下、 rus 目ケーブル 01 」と略記します）を W 31 S でご使用いただくためには、あらかじ 
めパソコンに 「 W 31 S US 目ドライバ」をインス!-ールしていただく必要があります。 
なお、すでに付属の CD-ROM からに onicStage 」 をインス!ルしている場をは、同 
時に USB ドライバもインス I -ールされていますので、 L ソ下のインス I -ール手順を行ラ必要 
はありません。 

※付属の US 目ケーブル01外に、別売の rus 目ケーブル WIN (0201 HVA )」 もご使 
用いただけます。 


USB ドライバの動作環境について 


対応 0 S 

Windows ^ 日日 0 /XP (いずれも日本語版、 PC/AT 互換機用） 

. 上記の 0S が工場出荷時にインス1-ールされていることが必要です。 

.上記 0S 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

.Windows98/9 日 SE/Me ではご使用いただけません。 

. 対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 

US 巨ポート 

USB 1.1 m 上 

携帯電話 

W 31 S 

.W31S1U 外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

ソニー.エリクソン US 目ケーブル01 


ご利用上のま意 

- USB ケーブル01を一度インストールを行った US 己ポートと違う US 巨ポートへ接続すると、 
新たに機器を認識するため、 C 日 M ポート番号が変更されます。常に同じ USB ポートでご使 
用 < ださい。 

-機器を PC へ接続した際に、 C 日 M ポート （ C 日 M 3 など）が割り当てられます。非接続状態で 
は、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

- C 日 M ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

-携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

- CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

-他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 
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USB ドライバをダウン□—ドずる 


Web サイトから rau W 31 S US 巨ドライバ」をダウン□ー ドしてください。 


1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウン□ー ド」を 
クリックする 


2 「ファイルのダウン□ード」 
画面で「保巧」をクリック 
ずる 



3 「名前を付けて保を」画面で 
覚えやすい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保存」をクリックする 
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USB ドライバをインストールずる 


インストールを開始する前に下の項目をご確認ください。 

- Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

- Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

!インス!ル完了まで W 31 S をパソコンに接続しないでくださし、。 


1 ダウン□-ドした 「 W 31 S - Setup . exe 」 （自動解凍お式）を 
ダブルクリックずる 

この時点では、 W3 1 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

2 内容を確認してか!5、 

「次へ （ N )」 をクリックする 


3 パソコンに W 31 S を接続し 
ていないことを確認してか 
5、 rOKJ をクリックする 

インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

を：この後、「インス!-ールを続行しますか」と確認する画面び表示されることびあり 
ます。その場合は、「はい」または「続行」をク U ックしてください。 

4 CD - ROM を取り出し、 

「完了」をクリックする 


























接続を確認ずる 

パソコンが 「 US 巨ドライバ」を正常に認識しているか、(下の手順で確認でを 
ます。 

1 パソコンに USB ケーブル01を接続する 

2 W 31 S の電源を入れ、待受画面を表示してか5、 USB ケーブル01 
に接続する 

USB ケーブル日1は W 3 1 S の外部接続端子に接続してください。 

(接続のしかたについては、 W 31 S 付属の取扱説明書をご覧ください） 

3 W 31 S に r 通信モード選択」画面が表示された!5、 [1 :データ通信/ 
転送モード]もしくは [2 :マスストレージモード]を選択する 

■[データ通信/ 輯送モード]を選択した場合 
1 パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表示する 
Windows 2000 の 場合 

Windows の「スタート」から「設定」一「コント□-ルパネル」を開を、 
「システム」をク U ックする 

WindowsXP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」一（「パフォーマンス 
とメンテナンス」を開さ、）「システム」をク IJ ックする 

2 「ノ v — ドウエア」タブにある 
「デバイスマネージャ」を 
クリックする 


■ Windows 2000の場合 































■ WindowsXP の場合 



3 「ポート （ COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
「au W 31 S Serial Port 
( COM *)」 が、表示されて 
いることを確認一「モデム」 
をダブルクリックして 
「au W 31 S 」 が、表示されて 
いることを確認する 


J 巧け姐を示な） 1] 1 度] 画度 lj 逊 


岛进 DVD/CD-ROM ドライプ 

田るの E ATA/ATAPI〕 シト□ーラ 
あ.巧 USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
を] S キーポード 
i a コンビュ-々 

をが e サウシド、ピデオ、わがザ-ムコントトラ 

を 巧 システムデバイス 

を。ディスクドライプ 

を 受 ディスプ kf ア巧プタ 

を颗ネタトワ-クア巧：巧 

申るフロツビ-ディスク ] シト□-ラ 

1 もぶポ- MCOM と LPT) 1 

1 ' ; ぶ au 峭 IS Serial Port (COM3) | 

ぶ通信ボ-卜 (cowi) 

5^谢 f ポ -MCO 脈） 

■日# モデム 1 

1 貧 auW31s| 

J 

' 1 

1 ， 


上記の様に表示されていれば正常に接続されています （* はパソコンの環境 
によって異なります）。 


デバイスマネージャに表示されていない場合や「？」マークや「！」が表示されている場合に 
は、 US 目ドライバを再イン!ルしてください。（一9ぺージ） 

デバイスマネージャの「表示」設定び「デバイス（種類別)」がに設定している場合は、上記 
のようには表示されません。 

ポートやモデムの COM の番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM の番号は 
デバイスマネージャの「モデム」の rau W31SJ をもクリックして「プ□パティ」を選択し、 
「モデム」のタブをクリックすると見ることができます。 
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■[ マスストレージモード]を選択した場台 

1 パソコンの[マイコンピュータ]を開き、エクスプ□—ラで「リムーパ' 
ブルディスク」が表示されていることを確認ずる 






















USB ドライバをアンインス I -ールずる 


「 USB ドライバ」をアンインス I ルする場合は、 「 US 目ドライバ」をインス I 
ルしたときに解凍したフオルダ （ C :¥ W 31 S ) に入っているアンインス!-ーラ 
( uninstaller . exe ) を使用してください。 

《 r ¥ W 31 SJ フオルタ'が作られるディスクはお使いのパソコンの環境によって異なります。 
アンインス I -ールを開始する前に下の項目をご確認ください。 

- Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

- Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

!アンインス!ル完了まで W 31 S をパソコンに接続しないでください。 


1 パソコンの[マイコンピュータ] 一 C ドライブ内の 「 W 31 S 」 フオル 
ダを開き、 [ uninstaller . exe ] を夕'ブルクリックする 

この時点では、 W 3 1 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 


2 内容を確認してか!5、 roK 」 
をクリックする 



3 パソコンに W 31 S を接続 
していないことを確認して 
か！ 5、 rOK 」 をクリックずる 



アンインス I -ール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちくださし、。 


4 「完了」をクリックする 



5 パソコンを再起動する 
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USB ドライバを再インス I -ールずる 

rus 巨ドライバ」が正常にインス!ルできない場合や、パソコンから W31S 
が正常に認識できていない場含には、 P .8 の手順で一度 「 US 巨ドライバ」をアン 
インス I -ールしてから再度インス I -ールを行なってください。 


インス I -ール/アンインス I -ール中のご注意 


rUSB ドライバ」をインス I ルまたはアンインス I ル中に、「1目28:スクリ 
プトベースのインストールを完了でをませんでした。」といラメッセージが表示 
される場合があります。その場合は、下のことをご確認ください。 


原因 

対処 

「W31S-Setup.exe」 （自動解凍形式）を 

S 回上ダブルク U ックした場合 

メッセージ画面の roK」 を押して、再度 
インス1-ールまたはアンインス1-ールを 
行ってください。 

Temp フオルダに不要なファイルび残つ 
ている場合 

メッセージ画面の roK」 を押してください。 
Temp フォルタ' (C:¥Documents and 
Settings¥ "現在のユーヴー名’’ ¥Local 
Settings¥Temp) のファイルをすべて 
消去または他のフォルダに移動してくださ 
し、その後に、再度インス1-ールまたはア 
ンインス1-ールを行ってください。 
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コマンドリファレンス 


(1) S レジスタ 

S レジスタの設定ち法 

"AT" に続いて" Sn = X"を入力する。 

(n: レジスタ番号、X:設定値） 

(例） ATS0=2 

S レジスタ参照ち法 

"AT" に続いて‘ ‘Sn?’’ を入力する。設定値び 
表示される。 （n: レジスタ番号） 

(例） ATSO? 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定節囲 

so 

自動着信するまでの 1」 ング回数 

回 

0 

日〜2日日 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S 己 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 

S 白 

ダイヤル開始までの待ち時間の 
設定 

秒 

2 

2〜10 

S 7 

キャリア検出許容時間^ 

秒 

50 

1〜加 

S 8 

ダイヤル]7ンドのポ-ズ 
時間 

秒 

2 

日〜2日日 

S 9 

キャ1」ア確定許容時間 

0.1 秒 

巨 

日〜2日日 

S 10 

キャ U ア損失許容時間 

0.1 秒 

14 

1-255 


《発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確 
認する場合にあっては、電気通信回線からの応答び確 
認でさない場合、選択信号送出終了後2分!;!内にチヤ 
ネルを切断する信号を送出し、送信を停止するちので 
あること。このため、 W 31 S では上記電気通信事業ま 
の規定に基づき、キヤ U ア検出許容時間 （ S 7 レジス 
夕の設定値）を最大已〇秒としています。 


(2) U ザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

2 

RING 

着信中 

3 

NO CARRIER 

キャ1」アび検出でさない 

4 

ERROR 

コマンドエラー 

7 

BUSY 

ビジートーンを検出 

29 

DELAYED " 

発呼規制中 


《自動再発信（応答のない相手に巧して引さ続いて繰り 
返し自動的に行ラ発信を言ラ。）を行ラ場合にあって 
は、その回数は3回じ(内であること。ただし、最初の 
発信から3分を超えた場合には別の発信と見なす。 
このため、 W 31 S では上記電気通信事業法の規定に基 
づさ、3回を超える再発信は発信を行わずに DELAYED 
の1」ヴルトコードを返します。 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力ち法 

AT コマンドは、 "AT" 続いて"コマンド"と 
"パラメータ"を入力する。 

(例） ATE] 

(コマンドエコーを有りに設定する） 


* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A / 

コマンドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATA 

着信応答 

ァントト-ン鞠信し回線雜続する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエコー有無の設定 
n = 0 コマンドエコーしない 
* n = l コマンドエコーする 

ATH 

オフフック制御 

回線をオフフックする 

ATO 

オンラインげ態へ移行 

モデムをオンラインモードへ戻す 

ATP 

パルスダイヤル選択 

パルスダイヤルを選択 

ATQn 

U ヴルトコード 

* n =0 U ヴルトコードを返す 


の制御 

n = lU ヴルトコードを返さない 

ATT 

トーンダイヤル選択 

1-ーンダイヤルを選択する 

ATVn 

U ヴルトコード 

n 二0数字形式 


の選択 

* n = l 文字形式 

ATXn 

U ヴルトコード 

n=l NODIALTONE と 


範囲の選択 

BUSY は返さない 
n 二2 BUSY は返さない 
n =3 NODIALTONE は 

返さない 
* n =4 全て返す 

ATZ 

ソフトウげリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF ( DCD ) 

n =0 常時 ON 


信号の制御 

* n = l 相手モデムのキャ U ア 
を検出したとき ON 

AT&Dn 

CD ( DTR ) 

n 二0 CD 信号を無視して、 


信号の制御 

常時 ON とみなす 
n 二1 CD 信号 OFF により 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

* n =2 CD 信号 ON により 
コマンド状態へ移行 

AT&F 

工場出荷時設定 

各種コマンドのパラメータ値や S 


への初期化 

レジスタの内容を工場出荷時に戻す 

+++ 

オンラインコマ 

モデムをオンライン状態からオン 


ンド状態へ移行 

ラインコマンド状態へ移行する 
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